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Schriftliche Aufgabenstellungen Teil A 


Hinweis: 
- Vom Prüfling sind 20 von 23 Aufgaben zu bearbeiten 


- Sollten vom Prüfling keine Aufgaben abgewählt worden sein, sind die letzten 
3 abwählbaren Aufgaben zu streichen 


- Folgende 6 Aufgaben sind nicht abwählbar: 


H EA E E E ES 


- Werden vorgenannte Aufgaben vom Prüfling abgewählt, sind diese als nicht gelöst 
zu werten 
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Schriftliche Aufgaben- 
stellungen 
Der Aufgabensatz enthält: 


— 23 gebundene Aufgaben, 
3 Abwahl, 6 nicht abwählbar, 
à 1 Punkt= 20 Punkte 


— 8 ungebundene Aufgaben, 
O Abwahl, 
a 10 Punkte = 80 Punkte 


Zur manuellen Ermittlung 

des Ergebnisses Schriftliche 
Aufgabenstellungen ist in den 
Markierungsbogen einzutragen: 


Divisor A: 0,4 
Divisor B: 1,6 


Dies ergibt die Gewichtung 


Schriftliche Aufgaben- 
stellungen Teil A: 50 % 


Schriftliche Aufgaben- 
stellungen Teil B: 50 % 
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Schriftliche Aufgabenstellungen Teil B 
Lösungsvorschläge — 


Anlagenmechaniker/-in 


ARBEITSPLAN 


E RR SPIRIT | 


In Schnittpunkte 6 und 12 Uhr mit dem Zirkel einstechen und. den Radius (86,5 mm) auf den 
Lochkreisdurchmesser (173 mm) jeweils nach links und rechts Ubertragen 


Alle 6 Schnittpunkte kórnen | | | ap 


Betriebsmittel: | Hilfsmittel: 


- Schneidkluppe - Schmiermittel 

— Handsäge / Rohrabschneider - Putzwolle / Putzlappen 

- Flachstumpffeile / Rundfeile - Füllsand 

- Anzünder — Brenngas 

- Mehrdüsenbrenner - Biegehilfe (Verlängerungsrohr) 
| - Stahlmaßstab / Gliedermaßstab 5 Holzstopfen 

— Flachwinkel / i nn - Rütteleisen 

= USW. — USW. 


US. 


— Schutzhandschuhe . 

— SchweiBerbrille 

— Trockenen Füllstand verwenden 

- Sitz des Sägeblatts überprüfen 

— Feilenheft muss fest in qer Angel sitzen 
— USW. 


U4 


m=V-0 
V=l:bsHh 


V = 5,5 dm - 2,4 dm - 0,08 dm = 1,056 dm’. 


V = 1,056 dm? 


_ 1,056 dm? .7,85 kg. 


mer = 8,29 kg 
m 


m = 8,29 kg 


